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ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES 




Examen du 



- 


1881 



NOM DE L’EXAMINATEUR 





élève de zz...... . année 


O B S E R V AT I ON» 




O Nul. 

1 Très mauvais. 

2 = Mauvais.. 

3 = Médiocre. 

4 = Assez bien. 

5 = Bien. 

6 — Très bien. 
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ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES 


Examen du 



MATIÈRE DE L’ÉPREUVE 



NOM DE L’EXAMINATEUR 



note : . 

-- 


OBSERVATIONS 


O = Nul. 

1 Très mauvais. 

2 = Mauvais. 

3 Médiocre. 

4 m Assez bien. 

5 == Bien. 

6 Très bien. 


SIGNATURE DE L ’ EXAMINATEU R : 
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ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES 


Examen du 




MATIÈRE DE L’ÉPREUVE 


. 0^..^... . 


y- 








NOTE : i 

--- C^Cf<sO - 

O BSERVATION S 


SIGNATURE DE L’EXAMINATEUR I 


O = Nul. 

1 = Très mauvais. 

2 Mauvais. 

3 = Médiocre. 

4 = Assez bien. 

5 =i: Bien. 

6 = Très bien. 
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ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIOÜES 


Examen du 







NOTE : . 

-'-- 

O BSERVATION S 


O == Nul. 

1 =zz Très mauvais. 

2 =: Mauvais. 

3 = Médiocre. 

4 = Assez bien. 

5 = Bien. 

6 := Très bien. 


SIGNATURE DE L ’ EXAMIN ATEUR : 
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ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES 


Examen du . ... 1881 ... 


-OSI-ISO - 


MATIÈRE DE L’ÉPREUVE 



NOM DE L’EXAMINATEUR 



OBSERVATIONS 

.;■. J .. y . O-i 


O = Nul. 

1 zir Très nuiLivais. 

2 =: Mauvais. 

3 = Médiocre. 

4 = Assez bien. 

5 Bien. 

6 = Très bien. 


SIGNATURE DE L ’ E X A M IN AT E U R : 
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